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Mechanische Bedeutung der Gaskonsiasiten JB.  Mit T2 — 1\ = 1° C
wird
L(fiir 1°) = JB.
JS bedeutet also die absolute Ausdehnungsarbeit in mkg, die 1 kg des betreffenden Gases bei Erwarmung unter konstantem Druck um 1 ° C verrichtet.
Beispiele: 1. Wieviel Warme ist in einer Luftheizung durch die Feuerung auf die Luft zu iibertragen, wenn stiindlich 1000 cbm war me Luft von 60° aus Luft von — 15° herzustellen sind?
Zur Erwarmung von 1 kg um 60 + 15 = 75° sind 75 -cp = 75-0,238 = 17,85 Cal. erforderlich. — Das spez. Gewicht der Luft von 60° ist bei 760 mm sleich l,3-273/(273-|-60) = l,07 kg/cbm. Daher wiegen 1000 cbm warme Luft 1000-1,07 — 1070 kg. Es miissen also der Luft stiindlieh 1070 • 17,85 = 19 100 Cal. raitgeteilt werden.                           .
2. In einen mit Luft von 35 at abs. und 700° gefiillten Zylinder wird Brennstoff (Petroleum) allmahlich in solcher Weise eingefuhrt, daB wahrend der Verbrennung der Gasdruck hinter dem ausweichenden Kolben unverJinderlich 35 at bleibt. (Gleichdruck-Verbrennungsmotor.)
Welche Temperatur H2 herrscht im Gase bei SchluB der Brennstoffzufuhr, wenn sein Rauminhalt durch den Kolben bis dahin auf das 2l/2fache angewachsen ist? Welche Warmemenge ist, fur 1 cbm von 0° 760 mm, durch die Verbrennung entstanden? Welche absolute Arbeit hat der Gasdruck wahrend der Verbrennung verrichtet?
Es ist
= 2430 ab,;   *2 = 2157° C.
Die Ternperatursteigerung ist x — 2157 — 700 = 1457° C bei einer Anfangs-temperatur von 700° C. Dies entspricht nach TaL I fiir die Verbrennungs-produkte einer Warmezufuhr von rd. 580 Cal/cbm. Die absolute Gasarbeit ist L~~~-R-(T.2 — 7\) — 29,3 • 1457 = 42800 mkg/kg.
21. Verwandlung von Warmo in Arbeit und von Arbeit in Warme bei der Zustandsanderung mit unveranderlichem Druek. Meeha-nisches Warme Equivalent. Erster Hauptsatz der Mechanischen
Warmetheorie.
Wird die gleiche Gasmenge bei unveranderlichem Druck um die gleiche Anzahl von Graden erwarmt, wie bei unverancjerlichem Raum, so ist fiir jedes Kilogramm und jeden Grad eine um c — cv groBere Warmemenge erforderlich. Der Mehrbetrag an fiihlbarer im Gase wirk-lich vorhandener Warme ist jedoch in beiden Fallen am Ende der gleiche; denn er hangt nicht da von ab, wie die hohere Temperatur zustande kommt, sondern nur von dieser Temperatur selbst. Dieser Betrag ist gleich cv-t, da bei unveranderlichem Raum die ganze zu-gefiihrte Warme auf Temperatursteigerung verwendet wird.
Von den c • t Cal, die das Gas bei unveranderlichem Druck auf-nimmt, verschwinden also wahrend der Ausdehnung cp-t—cv-t, oder fiir jeden Grad Erwarmung c^ — cv Cal (sie werden ,,latent").Prufung von stoffm.   I. u. II."werden.arme aufnimmt. Aus der Temperaturerhohung und dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
